
LES ROSES. 



ROSA LUCIDA. 

R. germinibus depresso- globosis pedunculiscjue subhispidis, pc- 
tiolis glabris subaculeatis, caule glabro, aculéis stipularibus rectis, 
folio lis oblongo-e/lipticis nitidis glabris, floribus subgeminatis. 
Willd. 2, pag. 1068. Pers. sjn. 12. Poiret, Ene. vol. 6, pag. 2 p 4 - 
R. Carolina fragrans, foliolis mediot. serratis. Dill. Elth. 325 . 


LE ROSIER LUISANT. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier présente un buisson épais qui s’éléve á la hau- 
teur de cinq á six pieds: ses rameaux sont glabres et armes 
de quelques aiguillons droits, gemines, stipulaires. Les feuilles 
se composent de sept 011 neuf folióles ovales, glabres, lui- 
santes en-dessus, plus pales en-dessous, a dentelure inégale, 
portees par un pétiole garni de quelques aiguillons trés-fins. 
Les fleurs, d’1111 rose clair, légérement odorantes, de moyenne 
grandeur, sont disposées en corymbes terminaux, trois á 
quatre ensemble. Les ovaires et les pédoncules sont munis 
de quelques poils glanduleux et rougeátres. Lobes du cálice 
entiers, un peu spatulés au sommet, á-peu-prés de la lon- 
gueur des pétales. Les fruits sont de forme globuleuse dé- 
primée, et rouges. 

Cette Rose est gravée dans XHortus Elth. 





























